R 
ANTONI RETINGER 


Doktor praw i Adwokat krajowy, 


po krótkićj chorobie, zmarł w 38 roku życia w Wiedniu dnia 10 Czerwca 1879 r. 


W żalu pogrążona małżonka i rodzina zmarłego, zapraszają Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrząd pogrzebowy, który się odbędzie w Niedzielę dnia 15 Czerwca 1879 r. o godzinie 5 po południu 
z dworca kolei żelaznćój w Krakowie wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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